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Informacja Str. 


1. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OSZ.4210.32.5.2019.389.XV.JC z dnia 25 listopada 2019 r. 
w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zmiany taryfy dla 
SEC Myślibócz SP- 20.050 SLE O E GOA WO 2 
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INFORMACJA NR OSZ.4210.32.5.2019.389.XV.JC 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z dnia 25 listopada 2019 r. 


o decyzji Nr 0SZ.4210.32.4.2019.389.XV.JC 


Pismem z dnia 25 października 2019 r. przedsiębiorstwo energetyczne SEC Myślibórz 
Sp. z 0.0. z siedzibą w Myśliborzu wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej 
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2019 r. nr 0SZ.4210.3.9.2019.XV.JC. 
Następnie przedsiębiorstwo energetyczne SEC Myślibórz Sp. z o.o. pismem z dnia 20 listopada 
2019 r. wycofało złożony wniosek o zmianę taryfy. 


Ponieważ spełnione zostały przesłanki do umorzenia prowadzonego postępowania 
administracyjnego przewidziane przepisem art. 105 $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), postępowanie to zostało 
umorzone w całości, jako bezprzedmiotowe. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
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